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Uproszczone zbiorcze sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1962 
Miejskie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej w Krakowie, PL Wiosny Ludów 3/4 w tys. zł 
Ko « SIODME ZI RSJUK NA: | IW JEPYYYCCY= =" FRUT r 0% SaRiniB 
É 31 grudnia | 31 grudnia 31 grudnia | 31 grudnia 
G 1961 r. 1962 r. l 1961 r. 1962 r. 
Część I E TR Część I Ti 
1. Środki trwałe (netto) 1.502.538 | 1.360.790 | 1. Fundusz statutowy 1.542.04Ż 1.401.746 
2. Materiały — - 40.309 42.978 | 2. Zobowiązania wobec dostawców 6.993 6.920 
3. Produkcja w toku i półfabrykaty 2.612 1.572 | 3. Kredyty bankowe obrotowe 405 6.268 | 
4. Towary i wyroby 389 334 |4. Środki otrzymane na inwestycje 19.330 18.390 
$. Środki pieniężne 23.720 26.809 | 5. Fundusz własnych środków na 45,834 49.559 - 
„6. Należności od odbiorców | 8.140 11.483 inwestycje | 
7. Rk bank. środków na inwestycje 12.557 10.795 | 6. Kredyty bankowe na inwestycje — = 
8. Inwestycje rozpoczęte 11.774 14.969 | 7, Inne fundusze i rezerwy - 20.98 21.435 , 
9. Pozostałe aktywa | | 78.822 78.940 | 8. Pozostałe pasywa 17.421 15.905 
10. Strata c KR 9.Zysk 28.233 28.447 
Razem: 1.680.861 1.548.720 | Razem: ; 1.680.£61 | 1.548.720. 
3a RON SD paag Pian | Wykonanie LE FOTE Plan | Wykon:nie' 
| Część II D Część IIÍ i 
_ 1. Sprzedaż ogółem 422.726 441.623 | 1, Wartość produkcji (przerobu) 
' 2. Koszt własny sprzedaży „397.800 412.064 ogółem na 1 zatrudniorego 58.6 64 
3. Zysk (strata) na sprzedaży 24.926 27.208 | 2. Należny fundusz: zakladowy SE a 
4. Zyski nadzwyczajne = 2.514 ogółem na 1 zatrudnionego 0,5 0,6 
$. Straty nadzwyczajne Ts 1.273 | 3. Manka, ubytki i strąty , = 142 
z-tego przypisano do zwrotu $ — 124 


Główny księgowy Dyrektor- 


i 
| 


WZ, dr Emilian Dymiński wz. mgr inż. Bronisław Kozłowski 


W 2 Dziennik Urzędowy R. N. w m. Krakowie Nr 18/Poz. 108—109 
‘i 108 | 


Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1962 
Pi Miejskie Pralnie w Krakowie, ul. Czarnowiejska 72/74 


| a WO Z ZZ Z A Z 


BY, Stan na: Stan na: 
M p BB bea rótza RE BU IE Bai o OOOO 
M 31 grudnia | 31 grudni“ 31 grudnia | 31 grudnia 
p ; 1961 r. 1962r. 1961 r, 1962 r. | 
Część I GET: | Część I SORRY Ry AG 
1. Środki trwałe (netto) 13.113 11.834 1. Fundusz statutowy 14.603 13.523 | 
2. Materiały 1.232 | 1.218 2. Zobowiązania wobec dostawców 492 238 
3. Produkcja w toku i półfabrykaty 109 | 116 3. Kredyty bankowe obrotowe — 272 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymane na inwestycje — 238 
5. Środki pieniężne * 949 888 5. Fundusz własnych środków na 
6. Należności od odbiorców 202 222 inwestycje 2.683 3.313 | 
7. Rk bank. środków na inwestycje 744 957 6. Kredyty bankowe na inwestycje — — | 
Ą 8. Inwestycje rozpoczęte 407 299 7. Inne fundusze i rezerwy s 761 486 | 
3 9. Pozostałe aktywa 3.609 3.851 8. Pozostałe pasywa 599 E9 
10. Strata ; — — 9. Zysk 1.227 656 
Razem: 20.365 19.385 Razem: 20.365 19.385 
M sg, pak A E E S T R a — | a ue ikl.. Plany] Wykonanie 
ń Część II Część III ka | 
1. Sprzedaż ogółem 17.718 18.434 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 16.710 17.672 ogółem na i zatrudnionego 37,2 39,5 
3. Zysk (strata) na sprzedaży 1.008 762 2. Należny fundusz zakładowy = 
4. Zyski nadzwyczajne — 128 ogółem na 1 zatrudnionego 0,4 
5. Straty nadzwyczajne — 56 3. Manka, ubytki i straty 4,0 
s R i z tego przypisano do zwrotu — — 
i „Główny księgowy + Dyrektor | 
Br” Celina Dolska Zdzisław Walczak 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1962 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 13 i 


ć ——————_— Lo 22 


W - Wi OE ZOT | 1 FAR MER WERCEWAGZĄCZT na: Stan na: 
7 31 grudnia | 31 grudnia | t 31 grudnia | 31 grudnia 
1961 r. 1962 r. "1961 r. 1962 r. 
a Część I Część I AE W WIEK WT |. i 
RIN P Środki trwałe (netto) 387.615 | 329.645 1. Fundusz statutowy 402.117 345.156 | 
E 2. Materiały 19.889 23.851 2. Zobowiązania wobeç dostawców 2.323 3.570 
+ ml 3. Produkcja w toku i półfabrykaty 322 218 3. Kredyty bankowe obrotowe / — 4.014 
f RA = 4. Towary i wy:oby 40 17 4. Środki otrzymane na inwestycje 6.117 5.038 4 
a! 5. Śrocki pieniężne 8.947 13.171 | 5. Fundusz własnych środków na i | 
a 6. Należności od odbio”ców 157 1.320 inwestycje 18.694 18.007 | 
7. Rk bank. środków na inwestycje 4.382 1.636 6. Kredyty bankowe na inwestycje | , = — 
Bar 8. Inwestycje rozpoczęte 2.696 - ~ 3.930 7. Inne fundusze i rezerwy *. 9.440 11.379 | 
'. _ 9. Pozostałe aktywa 27.458 34.191 | 8. Pozostałe pasywa 5.362 7.010 
| 10. Strata ; i — |9. Zysk 7.433 13.835 
Razem: 451.506 408.0C9 Razem: 451.506 408.009 | 
dk Plan | Wykonanie Plan | Wykonanie 
Część II ; Część IIL 9 
1. Sprzedaż ogółem 199.246 208.682 1. Wartość produkcji (przerobu) P 
"REM 2. Koszt własny sprzedaży 169.758 195,012 ogółem na 1 zatrudnionego 50.7 56,2 
sej 3. Zysk (strata) na sprzedaży 9.488 13.670 2. Należny fundusz zak adowy 
=- 4, Zyski nadzwyczajne — 615 |. ogółem na 1 zatrudnionego 0,3 0,4 ! 
E- 5. Straty nadzwyczajne — 450 3. Manka, ubytki i straty — 7,0 l 
Bai gta z tego przypisano do zwrotu — 7,0 | 
b . Główny księgowy ż Dyrektor | 


j sk Jerzy Wlassak inż. Władysław Czarnik 


g 


Nr 18/Poz. 110—111 Dziennik Urzędowy R. N. w m. Krakowie 3 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1962 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie, ul. Barska 12 $ 
AGS EE Stan na: LEWA BN A E T ET A AASIAN na: 
l . 31 grudz. 31 grudz. 31 grudz. 31 grudz. 
| 1961 r. u 1962 r. 1961 r. 1962 r. 
h Część I í SK Z MIOWATE AL Część I mear e 2: 
| 1. Środki trwałe (netto) 34.932 32.553 1. Fundusz statutowy 38.033 36.067 
| 2. Materiały 1.442 2.224 2. Zobowiązania wobec dostawców 346 399 
f 3. Produkcja w toku i półfabrykaty ; 68 | 63 3. Kredyty bankowe obrotowe — 228 
4. Towary i wyroby — — 4. Srodki otrzymane nā inwestycje — i 180 
5. Środki pieniężne 2.537 1.499 5. Fundusz własnych środków na A 
6. Należności od odbiorców 969 1.737 inwestycje 2.388 3.154 
7. Rk bank. środków na inwestycje 590 1.753 | 6. Kredyty bankowe na inwestycje — E. 
8. Inwestycje rozpoczęte 189 408 7. Inne fundusze i rezerwy 2.108 475 
= 9. Pozostałe aktywa 5.519 |ò 4.176 |8. Pozostałe pasywa 1.055 1.489 
E 10. Strata | — — 9. Zysk s 2.256 | 2.421 
Razem: 46.246 44.413 Razem: 46.246 | 44.413 
TrA ANA Plan | Wykonanie ETU POTRAW Plan | Wykonanie 
Część II ' Część III 
1. Sprzedaż ogółem 28.860 31.138 1. Wartość produkcji (przerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 27.360 28.773 ogółem na 1 zatrudnionego 38 43 
3. Zysk (stiata) na sprzedaży 1.500 2.405 | 2. Należny fundusz zakiadowy 
| 4. Zyski nadzwyczajne = 106 ogółem na 1 zatrudnionego — — 
i 5. Straty nadzwyczajne — 87 3. Manka, ubytki i straty 21 = 
z tego przypisano do zwrotu — 21 
| } 
| o) 
| Główny księgowy Dyrektor ' l 
Augustyn Sikorski ' Jan Pluta | 
! i 
111 j 
| Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1962 
p . Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Krakowie, Rynek Główny 25 
Stan na: MY TROY SZYY Stan na: j 
me e- L 
31 grudz. 31 grudz. í , 31 grudz. 31 grudz. 4 
| 1961 r. 1962 r, AK 1961 r. 1962 r. i 
Część I 7 Część I NAREW a ROWAÓM | 
| 1. Środki trwałe (netto) 17.287 10.439 | 1. Fundusz statutowy 24.811 18.142 A 
~ 2. Materiały 7.095 5.639 | 2. Zobowiązania wobec dostawców 2.604 1.552 BU 
3. Produkcja w toku i półfabrykaty 1.497 522 |3. Kredyty bankowe obrotowe — — ) | 
4. Towary i wy:oby pas = 4. Środki otrzymane na inwestycje — 335 Ą 
5. Środki p'eniężne 3.024 5.132 5. Fundusz własnych środków na ię i 
6. Należności od odbiorców 1.560 2.484 inwestycje 4.213 4.348 g 
7. Rk bank. środków na inwestycje 1.861 1.284 6. Kredyty bankowe na inwestycje ug. ZK ; 
8. Inwestycje rozpoczęte Wd 160 |7. Inne fundusze i rezerwy 2.015 29034116 
9. Pozostałe aktywa 9.047 6.324 | 8. Pozostałe pasywa ` 1.880 1.253 ra 
10.Strata ISA "5 9.Zysk | 5.848 3.451 , | 
Razem: 41.371 31.984 Razem: 41.371 31.9P4 | 
Plan | Wykonanie Plan | Wykonanie | 
Część II ' Część III s 1 
1. Sprzedaż ogółem 67.005 66.677 | 1, Wartość produkcji (przerobu) F Ą 
2. Koszt własny sprzedaży 62.594 63.797 ogółem na 1 zatrudniorego 123,0 115,0. FH 
3. Zysk (strata) na sp zedaży 4.411 2.880 |2. Należny fundusz zakładowy NĄ 
|| & Zyski nadzwyczajne == 885 ogółem na 1 zatrudnionego 10 0,2 | 
= S. Straty nadzwyczajne — 314 3. Manka, ubytki i straty i | y 
i z tego przypisano do zwrotu — 6,0 4 
h 
Główny księgowy Dyrektor 38 
= Mgr Władysław Korpała wz. mgr inż. Czesław Wiroński i 


ja: i autat ; Dziennik Urzędowy R. N. w m. Krakowie i Nr _18/Poz.112—113 4 
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| į 
> Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1962 
Rd oni gi PRZE Cieplnej w NEGO ATA Teatralne, blok 9 w tys. zł 
"2 SETA CAREZEJA 4 sä) e N a a F "Stan na: eS A 
31 Ok, 31 grudz. > 31 grúdz. 31 grudz.. 
1961 r. 1962 r. " 1961 r, 1962 T. 
Część I SILTE O EY Część I BC 0 AE 
1.'Środki trwałe (netto) ; 160.213 210.630 1. Fundusz statutowy i-163.331: | 213.774 ` 
. 2.:Materiałý ERA N 7.572 2. Zobowiązania wobec dostawców 910 ` 850 
3. Produkcja w toku i półfabrykaty 144 . 417 3. Kredyty bankowe obrotowe - 3.990 5.131 
4.. Towary i wyroby — -— 4. Środki otrzymane na inwestycje — 155 
„ 5. Środki pieniężne ki 260 1.405 5, Fundusz własnych środków na z 
6. Należności od odbiorców 5.040 > 6.013 inwestycje 3.605 6.934 
7. Rk bank. środków na inwestycje 1.906 1.817 6. Kredyty bankowe na inwestycje sł za 
8. Inwestycje rozpoczęte ł s s 69 7. Inne fundusze i rezerwy 5.210 2.889 
9. Pozostałe aktywa 5.625 9.773 8. Pozostałe pasywa +. 2.104 4.118 
10. Strata à — | z 9. Zysk 3.354 3.845 
"Razem: (| 182.414 | 237.66 237.696 Razem: 182.414 237.696 
NEOL ONE 7 1%, Plaf _ | Wykonanie: 7 606 ASI neN_xvPlan*: | Wykonónia: 
; z Część II Część III | z 
< 1. Sprzedaż ogółem T r '54.559 58.036 . Wartość produkcji (przerobu) 
2.-Koszt własny sprzedaży 52.146 54.714 w na 1 zatrudniorego 81 88 
3. Zysk (stiata) na sprzedaży 2.413 3.322 2. Należny fundusż zakładowy 
4. Zyski nadzwyczajne BĘ 1.238 ogółem na i zatrudnionego i 0,3 0,2 
. 5. Straty nadzwyczajne j s "715 3. Manka, ubytki i straty — 71 
ra Ta 3 z tego przypisano do zwrotu — 1 
A u [i 
` ~ 
Główny księgowy ŻE Dyrektor 
Tadeusz Kowal Piotr Gajek 
b ` 
; a 113 
i Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1962 
py Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 1 w Krakowie, ul. Oboźna 8 
Stan na: "zet Stan na: 
31 grudz. | 31 grudz. 31 grudz. | 31 grudz. 
1961 r. 1962 r. 1961 r. 1962 r. 
j Część I A aA SAB Część I z SAE M 
~- 1, Środki trwałe (netto) 9.890 | 7.681 1. Fundusz statutowy” 16.580 14.774 
2. Materiały "5.765 5.376 2. Zobowiązania wobec dostawców 1.039 ` 618 
3. Produkcja w toku i półfabrykaty 2.087 2.464 3. Kredyty bankowe obrotowe 409 SE 
4. Towary i wyroby Z — ' | 4. Środki otrzymane na inwestycje — GE 
5. Śrocki pieniężne 449 108 5. Fundusz własnych środków na ? 
6. Należności od odbiorców ^ ^ 1.041 1.282 inwestycje ` 4.066 1.369 
7. Rk bank. środków na inwestycje '45 439 6. Kredyty bankowe na inwestycje | ` — sza” 
a 8. Inwestycje rozpoczęte = — 7. Inne fundusze i rezerwy 1.609 1.257 
ARA 9. Pozostałe aktywa 5.181 4.006 | 8. Pozostałe pasywa „095 1.218 
/ 10. Strata i = — 9.Zysk ź . 3.060 2.120 
Razem: ; 24.458 21.356 Razem: i 24.453 21.356 
EROT HEA Plan [Wykonanie] = © | Phn  |Wykonanie 
s Część II TACE Część III 
1. Sprzedaż ogółem | 39.200 35.340 1. Wartość produkcji (przerobu) 
NK 12: ‘Kosz własny sprzedaży 36.600 33.303 _ ogółem na 1 zatrudnionego 75 71 
aei 3. Zysk (strata) na spzzeđaży 2.600 2.037 | 2. Należny fundusz zak adowy © 
'x9 4. Zyski nadzwyczajne — 210 ogółem na 1 zatrudnionego Tra 1 
5.: Straty nadzwyczajne : — . 133 |3. Manka, ubytki i straty ) < 24` 
MIEC ` FA z tego przypisano do zwrotu — — 
y 
„ Główny księgowy | Dyrektor 
Tadeusz Mendel = RZ inż, Piotr Budziszewski - 


y 9 . k = 


{ 
Si y 
vA >- Rp mng `i 4 i < "ce tw 


NI 18/Poz. 114—115 


Miejske Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 2 w Krakowie, ul. Wadowicka 48a 


Dziennik. Urzędowy R. N. w m. Krakowie 
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Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1952 


Zofia Wawrzyczuk . 


Stan na: | Stan na: 
31 grudz. 31 grudz. | 31 grudz. 31 grudz. 
1961 r. 1962 T. 1961 r. 1962 r. 
Część I GR Sg | Część I WRZE eo r WANE 
1. Środki trwałe (netto) 6.299 6.104 1. Fundusz statutowy 12.130 12.406 _ 
2. Materiały SEN: 4.831 4.343 2. Zobowiązania wobec dostawców 657 1.447 
3. Produkcja w toku i półfabrykaty 257 129 3. Kredyty bankowe obrotowe 593 — 
4. Towary i wyroby — — 4. Środki otrzymane na inwestycje 1.050 1.439 
" 5. Śrocki pieniężce A: 2.679 5.211 5. Fundusz własnych środków na 
6. Należności od odbiorców j 596 225 inwestycje 1314 7 
7. Rk bank. środków na inwestycje 517 | 169 6. Kredyty bankowe na inwestycje. — — 
8. Inwestycje rozpoczęte 1.075 25 7. Inne fundusze i rezerwy 1.748 2.616 
9. Pozostałe aktywa 5.326 *| . 6.293 | 8. Pozostałe pasywa 752 701 
10. Strata — | — 9. Zysk 3.326 3.150/3 
Razem: | 21.580 | 22.499 | Razem: i 21.580 22.499 
= Pare Plan | Wykonanie ART | Plan | Wykonanie e A 
Część II, E Część III $i z 
‘1. Sprzedaż ogółem 35.841 40.096 1. Wartość produkcji Sprzerobu) 
2. Koszt własny sprzedaży 32.744 36.827 ogółem na 1 zatrudnionego 88. 94> 
3. Zysk (st ata) na sp.zedaży 3.097 3.209 <| 2. Należny fundusz zak'adowy F 
4. Zyski nadzwyczajne © 339 p 92 ogółem na 1 zatrudnionego 1 AE refy 
5. Straty nadzwyczaj:ie 100 | 205 , | 3. Manka, ubytki i straty — Bay zz 
ć z tego przypisano do zwrotu | zę 14 
s 
Główny księgowy „Dyrektor 
Jan Majerski Jan Danecki 
NE 
115 
Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1962 
Miejskie Przedsiębiorstwo Remonotowo-Budowlane Nr 3 w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 118 
URESRACJ E WERE WONREE TCA | Stan na: 
31 grudz. 31 grudz, 31 grudz. 31 grudz. 8 
1961 r. 1962 r. 1962 r. 1961. %, 8 
Część I Część I zę M 
1. Środki trwałe (netto) ye 2.860 | 1. Fundusz statutowy = | 3.426 . 
2. Materiały — 2.784 2. Zobowiązania wobec dostawców z 1.243 - 
3. Produkcja w toku i półfabrykaty s 121 3. Kredyty bankowe obrotowe See NS 
4. Towary 'i wyroby = — 4. Środki otrzymane ha inwestycje — 1.240 - 
5. Śrocki pieniężne ' rr 119 5. Fundusz własnych środków na 3 
6. Należności od odbiorców = 1.243 inwestycje ZE A 
7. Rk bank. środków na inwestycje = 625 | 6. Kredyty bankowe na inwestycje — = 
8. Inwestycje rozpoczęte — 440 7. Inne fundusze i rezerwy — 403 
9. Pozostałe aktywa — 3.177 8. Pozostałe pasywa — 4.260 ` 
10. Strata SĘ ie PAWOSZIYJSK wę = 797 
Razem: + = |. 11.369 Razem: = 11.369 
ROP Plan > | Wykonania ACZ ; Plan  |Wykonania 
Część II Część II 17 
1. Sprzedaż ogółem 15.495 13.840 1. Wartość produkcji (przerobu) A. Y YAB 
2. Koszt własny sprzedaży 15.542 13.153 ogółem na 1 zatrudnionego 7.708 FERB 
3. Zysk (strata) na sprzedaży 153 687 |2. Należry fundusz zak adowy Kac 
4. Zyski nadzwyczajne = 138 ogółem na 1 zatrudnionego 0,4 1,6. R 
5. Straty nadzwyczajne ` —. 5 28 3. Manka, ubytki i straty - 20-78 
z tego przypisano do zwrotu „ŻE A 
Główny księgowy Dyrektor 


Miejskie Biuro Studiów i Projektów Budownictwa w Krakowie, Al. Daszyńskiego 31 


Część I 
„1. Środki trwałe (netto) 
2. Materiały 
3. Produkcja w toku i półfabrykaty 
4. Towary i wyroby 
5. Środki pieniężne 
6. Należności od odbiorców 
7. Rk bank. środków na inwestycje 
8. Inwestycje rozpoczęte 
9. Pozostałe aktywa 
10. Strata 


Razem: 


Część II 
1. Sprzedaż ogółem 
2. Koszt własny sprzedaży 
3. Zysk (strata) na sprzedaży 
4, Zyski nadzwyczajne 
5. Straty nadzwyczajne 
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Główny księgowy 
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Część I 


. Fundusz statutowy 

. Zobowiązania wobec dostawców 
. Kredyty bankowe obrotowe 

. Środki otrzymane na inwestycje 
. Fundusz własnych środków na 


inwestycje 


. Kredyty bankowe na inwestycje 
. Inne fundusze i rezerwy 
. Pozostałe pasywa 


Zysk 
Razem: 


Część III 


. Wartość produkcji (przerobu) 


ogółem na 1 zatrudnionego 


. Należny fundusz zak!adowy 


ogółem na 1 zatrudnionego 


. Manka, ubytki i straty 


z tego przypisano do zwrotu 


mgr inż. arch. Karol Orłowski 


Uproszczone sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 1962 


Miejskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów budowlanych w Krakowie, ul. Fredry 4 


i Część I 
1. Środki trwałe (netto) 


2. Materiały ` 


3. Produkcja w toku i półfabrykaty 
4. Towary i wy:oby 
5. Środki pieniężne 
6. Należności od odbiorców 
7. Rk bank. środków na inwestycje 
8. Inwestycje rozpoczęte 
` 9. Pozostałe aktywa 
10. Strata 


Razem: 
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Część II 
1. Sprzedaż ogółem 
2. Koszt własny sp zedaży 
3. Zysk (strata) na sp.zedaży 
4. Zyski nadzwyczajne 
5. Straty nadzwyczajne 
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Część I 


. Fundusz statutowy 

. Zobowiązania wobec dostawców 
. Kredyty bankowe obrotowe 

. Środki otrzymane ra inwestycje 
. Fundusz własnych środków na 


inwestycje 


. Kredyty bankowe na inwestycje 
. Inne fundusze i rezerwy 
. Pozostałe pasywa 


Zysk 
Razem: 


Część III 


. Wartość produkcji (przerobu) 


ogółem na 1 zatrudniorego 


. Należny fundusz zakładowy 


ogółem na 1 zatrudnionego 


. Manka, ubytki i straty 


z tego przypisano do zwrotu 
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CZĘŚĆ OPISOWA 


10 przedsiębiorstw zgrupowanych w Miejskim Zjednocze- 
niu Gospodarki Komunalnej w Krakowie wykonało plan sprze- 
daży usług komunalnych w 104,5%. 

Przedsiębiorstwa obniżyły równocześnie koszty własne —- 
wykonanie ich w roku sprawozdawczym wyniosło 103,6%. 

Ustalone dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej taryfy 
opłat za wykonane usługi nie pokrywają kosztu tych usług 
stąd budżet miasta dopłacił w roku sprawozdawczym na wy- 
równanie cen kwotę 94.367 tys. zł. 

Przekroczono przy tym plan wartości wykonanych usług 
na jednego zatrudnionego pracownika o 9,3%. 

Zwiększona wydajność pracy oraz obniżenie kosztów wła- 
snych, spowodowało w przedsiębiorstwach wypracowanie zy- 
sku ponadplanowego w wysokości 3.521 tys. zł. ponad plan. 

W związku z powyższym wypłaty z funduszu zakładowego 
na jednego pracownika zatrudnionego wzrosły w porówna- 
niu z planem o 29,2%. 


Miejskie Pralnie w Krakowie 


Przedsiębiorstwo wykonało plan sprzedaży z nadwyżką 
4%, jednak przekroczenie kosztów o 5,7% przyczyniło się 
do niewykonania zysku planowanego o 21,5%. Powodem nie- 
osiągnięcia planowanego zysku, poza przekroczeniem kosztów, 
było: 

— nieterminowe wykonanie remontu kotła, 

— nieuruchomienie w terminie (IV kw.) salonu pralniczego 

z powodu nieterminowego wykonania adaptacji pomie- 
szczeń, 

— przejęcie nowego nierentownego oddziału pralniczego, 

— prowadzenie usług pralniczych z dostawą do domu, 

których mała ilość czyni je nierentownymi z powodu 
wysokich kosztów transportowych. 

Przedsiębiorstwo osiągnęło 3% rentowności na 5% plano: 
wanych. Przedsiębiorstwo należy do grupy przedsiębiorstw 
których koszty produkcji przekraczają ustalone odgórnie ta- 
ryfy cen za usługi. Wynika stąd konieczność dopłaty z bu- 
dżetu miasta różnicy między planowanymi kosztami a plano- 
waną kwotą wpływów według obowiązujących cen. Dopłatą 
ta w roku sprawozdawczym wyniosła zł 418 tys. 

W roku sprawozdawczym przekroczono ilościowy plan 
prania bielizny o 6%, a w usługach indywidualnych o 8%, 
Niewykonano natomiast planu chemicznego czyszczenia gar- 
deroby o 5%. Również w dziale farbowania niewykonano 
zaplanowanej ilości farbowań. 

Nie uległy skróceniu terminy wykonania usług, zmniej- 
szyła się natomiast ilość reklamacji co należy uważać za 
wzrost jakości wykonywanych usług. 

O około 25% spadła również kwota wypłaconych od- 
szkodowań. 

Przedsiębiorstwo posiada większość maszyn i urządzeń 
pralniczych starego typu, stąd wynikają trudności z re- 
montem tych urządzeń oraz niemożność zwiększenia ilości 
usług i skrócenia terminu ich wykonania. 

Wyniki zarówno przedsiębiorstwa jak i zjednoczenia, do 
czasu uruchomienia nowego zakładu pralniczego zdążają do 
utrzymania dotychczasowej zdolności usługowej, unowocze- 
śnienia urządzeń oraz do mechanizacji niektórych procesów 
wykonywanych usług. Stąd coroczne wysokie koszty inwe- 
stycji i remontów kapitalnych. i 


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie 


Plan sprzedaży usług przedsiębiorstwa wykonano w 104,7%, 
plan kosztów w 102,8% osiągając 145,8% akumulacji w sto- 


_ Sunku do planu. 
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Na planowane 5% rentowności przedsiębiorstwo wypraco- 
wało 7%, co zostało spowodowane głównie przekroczeniem 
planu sprzedaży usług (wpływ własnych). 

Ustalone dla remontów taryfy opłat za wykonywane usługi 
nie pokrywają kosztu tych usług, stąd budżet miasta dopłacił 
w roku sprawozdawczym na wyrównanie cen kwotę 69.546 
tys. zł. Nie wykonano w okresie sprawozdawczym wozokilo- 
metrów tak przez trakcję autobusową jak i tramwajową. 

Niewykonanie to w trakcji tramwajowej spowodowane zo- 
stało biakiem obsługi wozów tramwajowych. Poważny brak 
nadrobiono tutaj zwiększeniem szybkości eksploatacyjnej oraz 
wprowadzeniem wozów bezobsługowych. W trakcji autobuso- 
wej niewykonanie to spowodował brak sprawnych autobu- 
sów. Niekorzystny wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębior- 
stwa ma wzrost przewozów pasażerów według taryfy ulgowej. 
W stosunku do ub. r. nastąpił wzrost wpływów za przejazdy 
ulgowe o 13 mil. zł, zaś wzrost za przejazdy według taryfy 
normalnej tylko o 3 mil. zł. Procentowy udział przejazdów 
normalnych (do ogółu przejazdów) obniżył się do 43,7% przy 
45,3% w roku 1961 i wykazuje dalszą tendencję zniżkową, po- 
woduje to dalszy wzrost dopłaty z budżetu miasta. 

W roku sprawozdawczym brakowało przedsiębiorstwu ś'ed- 
nio 220 osób do pełnego stanu załogi, co stanowi około 6% całej 
załógi, przy czym największy brak zaznaczył się w służbie 
ruchu. 

W remontach kapitalnych notuje się przekroczenie planu 
remontu taboru, co wpłynęło korzystnie na wskaźnik goto- 
wości taboru. 


Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie . 


Przy wykonaniu planu sprzedaży w 107,3% planu kosztów 
w 104,4% przedsiębioistwo osiągnęło 159,7% zysku. W roku 


przy 5% planowanej rentowności. Wynik ten osiągnięto przez 
przekroczenie planu sprzedaży dzięki większej mechanizacji 
prac oraz zwiększeniu wydajności pracy. 

Przedsiębiorstwo wykonuje trzy zasadnicze usługi: 

— oczyszczanie ulic i placów 


— wywóz nieczystości stałych 

— wywóz nieczystości płynnych. 

Powierzchnia oczyszczanych ulic i placów wzrosła w okre- 
sie sprawozdawczym o 100 tys. m*. 
ulicznych oraz tabor mechaniczny do oczyszczania. Na odcin= 


pliwie jest i zasługa przedsiębiorstwa. 
Wywóz nieczystości stałych obejmował w okresie sprawo- 


do roku poprzedniego. Wzrósł również tabor samochodowy 
do tzw. bezpylnego wywozu nieczystości. 

Wzrasta w przedsiębiorstwie gotowość techniczna posiada- 
nego taboru pomimo częstych awarii spowodowanych naj- 
częściej wrzuceniem do pojemników przedmiotów dużych 
i twardych. Pomimo wzrostu ilości pojemników stan ich jednak 
jest w mieście niewystarczający. 

Wywóz nieczystości płynnych został już całkowicie zme- 
chanizowany, a plan jego w okresie sprawozdawczym wyko- 
nano w 120% — wykonując wszystkie zlecenia. 


załogi. Do pelnego stanu zatrudnienia brakowało średnio 
37 pıacowników. 


Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Krakowie 


Plan przedsiębiorstwa nie został wykonany we wszystkich 
niemal pozycjach (wyjątek stanowią usługi produkcyjne), 
przekroczono przy tym koszty, co w konsekwencji niekorzyst- 


sprawozdawczym przedsiębiorstwo osiągnęło 8% rentowności. 


Zwiększono ilość koszy 


ku tym należy zaznaczyć wzrost czystości w czym niewąt-- 


zdawczym 84,2% mieszkańców i znacznie wzrósł w stosunku ` 


Przedsiębiorstwo napotyka na duże trudności w naborze. 
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nie wpłynęło na wyniki ekonomiczne. Przedsiębiorstwo . osią- 
gnęło 4,3%- rertowności przy planowanej 5%. 

Na niewykonanie planu złożyło się m. in.: 

— niekorzystne warunki atmosferyczne 

— brak wykwalifikowanych pracowników 

— duże rozdrobnienie robót 

— brak dostatecznej ilości sprzętu. 

Plan produkcji wykonano tylko w 91%, koszty produkcji 
w 93,5%, akumulacja 67,6%. 

W roku spiawozdawczym prowadzono roboty na 93 obiek- 
tach z czego ukończono na 61 obiektach pozostałe zaś prze- 
szły do planu robót na 1963 r. 

Ponadto wykonywano roboty przy naprawach nawierzchni 
względnie roboty po przekopach; obejmowały one około 1,209 
zleceń. - 

Takie rozdrobnienie prac miało wybitny wpływ na zwięk- 
szenie pracochionności (niemożność stosowania pełnej mecha- 
nizacji) oraz na wzrost usług transportowych, co przekroczyło 
możliwości przedsiębiorstwa. 

Z niewykonania planu w poszczególnych rodzajach robót, 
najkorzystniej kształtowało się wykonanie kapitalnych re- 
montów, bo 92,7%. W grupie robót inwestycyjnych niewyko- 
nano tylko roboty drogowe, co spowodowane zostało nie 
tylko wybitnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 
ale także ciągłym brakiem kwalifikowanych pracowników. 


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Krakowie 


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kreko- 
wie wykonało plan sprzedaży w 106, 4% w tym sprzedaż usług 
działalności podstawowej w 102,5%. 

Plan kosztów własnych sprzedaży ogółem wykonało 
w 104,9% a w działalności podstawowej w 98,4%. 

Jak z powyższego wynika plan kosztów „kształtował się 
korzystnie i wskazuje iż narastanie kosztów było wolniejsze 
od wzrostu sprzedaży co pozwoliło na osiągnięcie ponadpla- 
nowanego zysku. Pobierane opłaty centralnego ogrzewania 
lokali mieszkalnych nie pokrywały w roku 1962 pełnych kosz- 
tów. Różnice stąd wynikające zostały pokryte z budżetu Rady 

Narodowej m. Kiakowa w wysokości 4.167 tys. złotych. 

Wydajność pracy określana wartością produkcji przypada- 
jącą na i pracownika została przekroczona i wynosi 108, 7% 
wydajności planowanej na rok 1962. 


Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 1 
w Krakowie 


Plan sprzedaży ogółem przedsiębiorstwo wykonało w 90,1%. 
Na niewykonanie planu wpłynęło: 
e) brak pełnej dokumentacji w Dziel. Stare Miasto 
b) brak izb zastępczych do przekwaterowania mieszkań 
w Dziel. Stare Miasto a tym samym brak frontu pracy 
‚oraz niedobór siły roboczej a szczególnie pracowników 
“kwalifikowanych w różnych grupach zawodowych. 
Plan kosztów ogółem pizedsiębiorstwo wykonało w 91,0%. 
j Ea krdezadie kosztów nastąpiło na skutek przekroczenia na- 
kładów B.H.P. oraz zwiększonych kosztów spowodowanych 


_ przewozem \poważnej ilości pracowników dowożonych z od- 


. ległych miejsc zamieszkania SOO IES do 60 km od 


/ 


Plan wydajności pracy wykonano tylko w 94,4% i jest wy- 
nikiem nie wykonania planu piodukcji. 


Plan rentowności na rok 1962 wynosił 7,33% z tego wyko- 
nano 6,5%. 


Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 2 
w Krakowie 


Plan sprzedaży ogólnie wykonano w 103,8%. Przekrocze- 
nie planu sprzedaży natrafiło na duże trudności niezależne 
od przedsiębiorstwa, a to na brak dokładnej dokumentacji, 
mieszkań zastępczych na przekwaterowania oraz niedobór siły 
roboczej. Zadania rzeczowe wykonano w 100%. 

Plan kosztów ogółem wykonano w 104,6%. Przekroczenie 
kosztów o 0,8% w stosunku do wykonania planu sprzedaży 
nastąpiło na skutek: 

a) przekroczenia kosztów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) nieplanowanego narzutu na nowo powstałe Zjednoczenie, 
c) przewozów pracowników fizycznych. 

Plan wydajności pracy wykonano w 106,6%. Wydajność 
wyprzedziła średnią płacę 103,8% i należy do osiągnięć przed- 
siębiorstwa remontowo-budowlanego. 


Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 3 
w Krakowie 


Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Nr 3 
w Krakowie powołane zostało z dniem 1 stycznia 1962 r. 

Przy założeniach do wysókości zadań planu techniczno- 
-ekonomicznego na rok 1962 planowano rozpoczęcie robót przy 
budowie zaplecza w I-szym kwartale 1962 r. 

Ponieważ realizacja rozbudowy bazy materiałowej i tech- 
nicznej nastąpiła w IV kwartale, a produkcję pomocniczą uru- 
chomiono jedynie w zak:esie obróbki ręcznej, tym samym 
przedsiębiorstwo nie zostało przygotowana do wykonania za- 
dań w II, III i IV kwartale. Niezależnie od powyższege 
przedsiębiorstwo odczuło w ciągu całego roku 1962 poważny 
niedobór siły roboczej, a szczególnie pracowników fizycznych 
w produkcji budowlano-montażowej. 

Te wymienione wyżej powody wpłynę!'y na niewykonanie 
przez MPRB Nr 3 nałożonych zadań planowych sprzedaży 
i produkcji. 

Wydajność pracy na 1 pracownika ogółem została wy- 
konana w 99,45%. Niewykonanie planu sprzedaży, brak ma- 
teriałów reglamentowanych, trudności z realizacją własnych 
inwestycji, niekompletna mechanizacja produkcji pomocni- 
czej oto czynniki, które wpłynęły na niewykonanie planowa- 
nej wydajności pracy. 

Przedsiębiorstwo planowało rentowność 1,63%, wykonano 
4,83%. 


Miejskie Biuro Studiów i Projektów Budownictwa w Krakowie 


Plan produkcji za rok 1962 został wykonany w 105,2%. 
Przedsiębiorstwo wykonało plan sprzedaży w 106,4%, plan. 
kosztów własnych sprzedaży w 108,1%, a plan zysku w 101,6%. 
Wzrosła o 6,1 tys. zł wartość przerobu na jednego pracownika. 


Miejskie Zakłady Terenowego Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w Krakowie 


Przedsiębiorstwo wykonało plan produkcji w 103,9%, plam 
sprzedaży w  101,7%, plan kosztów własnych sprzedaży 
w 99,9%, a plan zysków w 122,4%. Podkreślić należy wzrost 


przerobu na jednego pracownika o 4 tys. zł oraz wydatną . 


obniżkę kosztów własnych przy jednoczesnym wzroście pro- 
dukcji. 
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